Ministerul Educaţiei Naţionale 
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare 


Examenul de bacalaureat naţional 2017 
Proba E.d) 
Fizică 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 


e Se punctează oricare alte modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor. 
e Nu se acordă fracțiuni de punct. 


AUGUST 


Varianta 7 


e Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total acordat 


pentru lucrare la 10. 


A. MECANICĂ (45 de puncte) 
Subiectul I 
Nr.ltem | Soluţie, rezolvare Punctaj 
1.1. b 3p 
2. c 3p 
3. d 3p 
4. b 3p 
5. c 3p 
TOTAL pentru Subiectul | 15p 
A. Subiectul al II-lea 
ll.a. Pentru: 4p 
reprezentarea corectă a forțelor care acţionează asupra corpului de masă m, 4p 
b. Pentru: 4p 
(m, + m3)a = G +G}; -T 1p 
G, =m,:9; G, =m;:g 2p 
rezultat final T = 20N 1p 
c. Pentru: 4p 
ma=T -Fy 3p 
rezultat final F,, =10N 1p 
d. Pentru: 3p 
N, = mg 1p 
n > UN, 1p 
rezultat final u = 0,2 1p 
TOTAL pentru Subiectul al Il-lea 15p 
A. Subiectul al Ill-lea 
lll.a. | Pentru: 3p 
E, = mgh 2p 
rezultat final E, =50J 1p 
b. Pentru: 4p 
E, =E, 1p 
mvă 
Ep = Ei 2p 
rezultat final vg = 10 m/s 1p 
C. Pentru: 4p 
AE; = Liotal 1p 
AE, = -Eg 1p 
Liotal = L; 1p 
rezultat final L- = —50J 1p 
d. Pentru: 4p 
L; =-F;, -d 1p 
Fr = u: mg 2p 
rezultat final d =10m 1p 
TOTAL pentru Subiectul al Ill-lea 15p 
Probă scrisă la Fizică 1 Varianta 7 


Barem de evaluare şi de notare 
Filiera tehnologică — profilul tehnic şi profilul resurse naturale şi protecţia mediului 
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A AUGUST 
B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ (45 de puncte) 
Subiectul | 
Nr.ltem | Soluţie, rezolvare Punctaj 
1.1. b 3p 
2. c 3p 
3. b 3p 
4. a 3p 
5. d 3p 
TOTAL pentru Subiectul | 15p 
B. Subiectul al II-lea 
ll.a. Pentru: 3p 
u 
M = — 
° N4 2p 
rezultat final: mg = 5,3-10” g 1p 
b. Pentru: 4p 
PV 
v == 
RT, 1p 
m=Vv-H 1p 
T, = 300K tp 
rezultat final: m =8 g 1p 
C. Pentru: 4p 
Pi Ba 
ih zi 
rezultat final: 7, = 400 K 1p 
d. Pentru: 4p 
Q=vC, (Tn -7,) 3p 
rezultat final: Q = 519J 1p 
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p 
B. Subiectul al III-lea 
lll.a. | Pentru: 3p 
P2V2 = P3V3 2p 
rezultat final: p3 = 3-105 Pa 1p 
b. Pentru: 4p 
ae E =) 2p 
L2 = 3p,V; 1p 
rezultat final: L,» = 300J 1p 
Cc. Pentru: 4p 
AU, =vC,(T2 —T,) 1p 
T =61, 1p 
PV, 
T, == 1 
' vR i 
rezultat final: AU, = 750J 1p 
d. Pentru: 4p 
Qə3 = vRT> (4) 3p 
LA 
rezultat final: Qə = —660J 1p 
TOTAL pentru Subiectul al Ill-lea 15p 
Probă scrisă la Fizică 2 Varianta 7 


Barem de evaluare şi de notare 
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AUGUST 
C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU (45 de puncte) 
Subiectul | 
Nr.ltem | Soluţie, rezolvare Punctaj 
1.1. c 3p 
2. b 3p 
3. a 3p 
4. c 3p 
5. d 3p 
TOTAL pentru Subiectul I 15p 
C. Subiectul al ll-lea 
ll.a. Pentru: 4p 
R; =R +R, 3p 
rezultat final: R, = 40 Q 1p 
b. Pentru: 4p 
E 
I = 
r+Rş hi 
rezultat final: I-A = 0,27 A 1p 
c. Pentru: 4p 
E 
l= 
r+R, 1p 
1 1 2 1 i 
a e ze a p 
R, R M 
U, =R,- l 1p 
rezultat final: U, = 8 V 1p 
d. Pentru: 3p 
rezultat final: / = 0,8 A 1p 
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p 
C. Subiectul al Ill-lea 
lll.a. | Pentru: 4p 
schema electrică a circuitului 4p 
b. Pentru: 4p 
W=U,: l, -At 3p 
rezultat final: W =720J 1p 
c. Pentru: 4p 
u=r-l 1p 
I= la + 1p 
U 
lR = 1 
RR p 
rezultat final: u = 1,5 V 1p 
d. Pentru: 3p 
E=U,+u 2p 
rezultat final: E = 7,5 V 1p 
TOTAL pentru Subiectul al Ill-lea 15p 
Probă scrisă la Fizică 3 Varianta 7 
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AUGUST 
D. OPTICĂ (45 de puncte) 
Subiectul | 
Nr.ltem | Soluţie, rezolvare Punctaj 
1.1. b 3p 
2. c 3p 
3. d 3p 
4. c 3p 
5. d 3p 
TOTAL pentru Subiectul I 15p 
D. Subiectul al II-lea 
ll.a. Pentru: 4p 
d = -X + X2 2p 
Lb, 
p= 7 1p 
rezultat final —x, = 30cm 1p 
b. Pentru: 4p 
SD PE 3 
X% Xa f 4 
rezultat final f = 20cm 1p 
c. Pentru: 3p 
1 
C=- 2 
i p 
rezultat final C = 5m” 1p 
d. Pentru: 4p 
construcția corectă a imaginii 4p 
TOTAL pentru Subiectul al ll-lea 15p 
D. Subiectul al Ill-lea 
lll.a. | Pentru: 4p 
reprezentarea corectă a mersului razelor de lumină prin cele două medii optice 4p 
b. Pentru: 4p 
n=Ê 1p 
v 
v =C 1p 
[ei 
Vp =— 1 
257 p 
rezultat final Y2 = 43 1p 
v 3 
C: Pentru: 4p 
sini = nsinr 2p 
i+ r = 90° 1p 
rezultat final r = 30° 1p 
d. Pentru: 3p 
ô=i-r 1p 
i = 60° 1p 
rezultat final 5 = 30° 1p 
TOTAL pentru Subiectul al Ill-lea 15p 
Probă scrisă la Fizică 4 Varianta 7 


Barem de evaluare şi de notare 
Filiera tehnologică — profilul tehnic şi profilul resurse naturale şi protecţia mediului 


